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Vantico International S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 

Siege social: 68-70, Boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B 72960 


II convient de noter que le siege social de la Societe a ete transfere au 180 route de Longwy, L-1940 
Luxembourg avec effet au ler janvier 2017. 


POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE 


Vantico International S.a r.l. 
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